LUDWIK 


BROWSKI 


emerytowany kierownik szkoly 
przezywszy lat 84, po długiej a ciezkiej chorobie, opatrzon y 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 19 maja 1963 roku 
ajśw. Salwatora na Zwierzyńcu 
i we środę dnia 22-go b. m. 


Wyprowadzenie zwłok z kościółka N 
głębokim smutku pogrążeni : 


na miejsce wiecznego spoczynku nastap 
o godzinie 15, o czym zawiadamiają w 
żona, córka, synowie, synowe, 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


piątek 24 b. m. 0 godzinie 8 rano w kościele 


parafialnym św. Anny. 


zięć, wnuk i rodzina. 


odprawione zostanie w 
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